取扱説明書 


ブリル付ガステーブル 


品 名 

型式の呼び 

KGE61B し KGE61GL 
KGE61PBL 

KGK662GL 

KGT61B し KSR 600 GL 

NTE60GL 

RT61GH1SX-BL 

RT61GH-L 

KGE61BR.KGE61GR 

KGE61PBR 

RT61GH1SX-BR 

VH61GR.KG600BR 

RT61GH-R 



〇全ロセンサー搭載 

J ^ Itz ンヴーコン □ 


このたびは、1」ンナイブ1」ル付ガステーブルを 
お買い上げいただきまして、まことにありがとう 
ごさ'いまず。 


よく読んで安をに正しくお使いください 


•ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読み 
いただき、安全に正しくお使いください。 

•この取扱説明書の裏表紙び'保証書になってい 
まず。內容をご確認のうえ、大切に保管して 
ください。 

•この機器は家庭用でずので、業務用のような 
使いかたをされまずと著しく寿命が短くなり 
9 〇 

•この機器は国内専用でず。海外では使用でき 
ません。 

•取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの 
販売店、またはわよりの当社事業所にお問い 
合わせください。 


保証書付 
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Si センサーコン□の 
ま全機能がはた 5 い 
ています 


参火がルごくなった 
• 火が消えた 
参火がつかない 


詳しくは 1 ぺージをご覧ください 
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なるほどす安必 Si センサーコン □ 


温度を見守る温度センサーで、まむ便利機能を巧実させた新ししロン□です。 


A こ 万一の消し忘れや、 

天ぷら油の過熱を未然に防止 

^こ 鍋底が高温になると、 

祭 、自動的に弱火になるま全設計 

^こ煮ものなどで焦げつきを 
が 初期段階で自動消火 


温度センサーのはた6きにより、炒めちのや 
いりちのなど比較的温度の高い調理や、鍋の 
空焼きをしたときに、強义■弱火を自動で調 
節したり、自動で火を消したりしまず。 


温度センサーのはたらき 



Q 


■焼網は使用しない 

トッププレートに落ちた油などが発乂した 
り、機器の異常過熱のおそれがあります。焼網 


り 


特にるいご賣問をまとめました 

□I 


勝手に义が小さくなったり、义が消えたりする 


与温度センサーがはたらいて、自動で強火-弱火を調節しながら、 

高温になり過ざるのを防いでいます。故障ではありません。 [^25 ページ 






T. 


、つ 


ク 

~T 


風•••松 

強乂 


弱乂 



安全機能がはたらいて、 
コン □が自動で 
火力調節しています 



团 


操作ボタンを押してを、点义しない 


※電池ケースの左側にあるおしらせサインび'点口している。 

^乾電池が消耗しています。新しい単1おアルカ U 乾電池 （1.5 V ) 2個と交換してください。 
陳15ぺージ 

乾電池交換の目安は約1年です。(付属のお試し用乾電池(マンガン乾電池)は、動作確認用です。 
アルカ U 乾電池と比較して寿命が1/3〜1/5程度になります。） 


乾電池の交換時期が近づくと、おし5せ 
サインび'点灯します。新しい単1形アルカリ 
乾電池 （1.5 V ) 2個を準備してください。 
乾電池の交撰時期になると、コン□わ 
ブリルも使えなくなります。 



おしらせサインを 
確認！ 



II なるほど{女む s '— センサ—コンロ 
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まま機能 


点乂□ック 

I _むを準バーナ-^(ブ U ル J 

幼いお子様のいたず6や不を意か6の点火 
を防ぎまず。臨^17ページ 

I 中乂点乂機能 

I _が，皮 HBa 

点火時の炎あふれを抑えるために、中火で 
点火しまず。17ページ 


I 高温白動温度調節機能 

C 標準厄 


炒めわの調理-いりをの調理など比較的温 
度の高い料理や、鍋の空焼きをしたときに 
強火•弱火と自動で火力調節し、鍋の異常 
過熱を防止します。 

この状態が約30分続いた場合、 

または弱火状態でちセンサー温 I 
度がさらに上昇した場合は自動で' 

火を消しまず。 




I グリル水切れセンヴー C ブ U ル) 


ブ1」ル水入れ皿に、水を入れずに使用した 
場合や、水の量がかなくなってさた場合に 
自動で义を消しまず。また、使用中にブ1」 
ル水入れ皿を長時間引き出したままにずる 
と、自動で义を消しまず。 



2 


I 天ぷら油過熱防止機能 

I _ (標をバ-ナ马 _ 

調理油が過熱されると、自動で乂力調節し発 
义を防ぎまず。この状態が約30分続くか、ま 
たは弱义の状態でも温度の上昇が続くと、自 
動で乂を消しまず。 



I 立消え安ま装置 

が!.巧田公 C 標準バ-ナ - V ブリル 


煮こぼれや風などで火が消えると、自動で 
ガスを止めます。 



I コン□消し忘れ消义機能 

I _瓜 iBa 應華"'-ナ -) 

点火後、約2時間で自動で火を消 
します。 






1 ブ'リル消し忘れ消义機能 


点火を、約20分で自動で火を消 
します。ただし、ブ U ル庫内の温 
度が高い場合、約18分で火を消 
しまず。 

I グリル消し忘れ消义短縮機能 




( ブリル ） 


使用中、長時間ブ1」ルとび5を開けなかっ 
た場合、义が消えるまでの時間を約20分 
か5約19分に短縮しまず。また、続けて 
使用する場合のように庫内温度が上がって 
いる場合は、火が消えるまでの時間を約18 
分から約 16分に短縮しまず。 

I 焦げつき消义機能 

I _段, 1 BBK 標華"'-卜)_ 

煮ちの調理などで鍋底が焦げつくと、自動で 
义を消します。鍋の材質、調理物の種類、义 
力によって焦げの程度は異なりまず。 
※鍋底にこんぶや巧巧などを敷いた調理で 
は、焦げつき消乂機能び正常にはた5かな 
いことがあり 
まず。 



■霊機能 








































































る部のなまえ 


>図は左コン□が強义カバーナーの機器で説明しています。 


この表示がして 
ある側のバーナ 
一が強火カバー 
ナーです。 


品名表で位置 


強乂カパーナーブリルが気□カバー 
ブ IJ ル排気 □ 

ごと< 

標準 バーナー 
トッププレート 


ブリルとび5 
ブ IJ ルとび5取っ手 



本体後面 



ブ IJ ル水入れ皿 


使巧する場合は、キャップを 
はずしてください。長期間 
使用しない場合に使用しま 
すので、なくさないよラに 
保管してください。 


バーナー部 


温度センサー 


パ、ーナー 
キャップ 


炎 □- 



(点火プラグ） 


立消え安全装置 
(炎検巧部） 

パ'—ナー本体 


正面 


強义カパーナー用 
义力調節つまみ 


費 


おしらせヴイン- 
隊。ベージ 


標準パーナー用 
义力調節つまみ 




□ 

電池ケース 


目 


口 


強义カバーナー用 
操作ボタン 

強义カバーナー用 
点义□ックつまみ 



ブ U ル用 
义力調節つまみ 

ブ U ル用 
操作ボタン 

グリル用 

点义□ッワつまみ 


觀5だ-。 


標準 バーナー 用 
点义□ックつまみ 


ri 各部のなまえ 

互 
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安ま上のごま意 


■お使いになる人や他の人へのを害、 
財産への損害を未然に防止するため、 
必ずお守りいただくことを;欠のよラ 
に説明しています。 

■じ TF に示す表示と意味をよ < 理解し 
てから本文をお読みください。 



危険 


この表示を無視して誤った取扱 
いをすると、人が死 t 、 重傷を 
負ラ危険、または火災の危険が 
差し迫って生じることが想定さ 
れる内容を示しています。 



この表示を無視して誤つた取扱 
いをすると、人が死 t 、 重傷を 
負ラ可能性、または火災の可能 
性が想定される内容を示してい 
ます。 


この表示を無視して誤つた取扱 
いをすると、人が傷害を負ラ巧 
能性や物的損害のみの発生び'想 
定される内容を示しています。 


■絵表示には次のよ5な意味がありま 
す。 


0 


この絵表示は、してはいけない 
「禁止 J 内容です 

0 ®® 

火気禁止接触禁止分解禁止 


A 


この絵表示は、気をつけていた 
ださたい「ま意喚起 J 内容です 


〇 


この絵表示は、必ず実行してい 
たださたい「強制 J 内容です 


A 危険 


ガス漏れに気づいた5 

■絶巧に义をつけない 
■電気器具（換気扇など）のスイ 
ツチの入/切をしない 
■電源プラグの巧き差しをしない 
■周迈で電話を使用しない 
炎や义巧で引义し、爆発事故を 


火気禁止 


起こすことび'あります。 






〇 


■すぐに使用を中止する 

① 义を消す 

② ガス栓を閉める。（つまみのな 
いガスコンセント接続の場合 
は、ガスコンセントか5ソケッ 
卜をはずす） 

⑤窓や戸を開けガスを外へ化す。 
④ 外に化て、もよりのガス事業 
者（供給業者）に連絡する。 

⑤窓を開ける 



②ガスをを閉める 
(ガスコンセントか6 
ソケットをはずす） 


設置編 


⑩ 

分解禁止 


■絶巧に改造-分解は行わない 
一酸化炭素中毒、ガス漏れ、火災、 
作動不良の原因になります。 


B 霊上のごを意 


4 





















































安を上のご注意 



Q 


■機器の銘板に表示してあるガ 

ス種（ガスグループ）外の 

ガスでは使用しない 

♦表示のガス種が一致していな 
い場合、不完全燃焼によリー 
酸化炭素中毒になったり、爆 
発着火でやけどをしたり、機 
器が故障する場合があります 
ので、使用しないでください。 

♦銘板は機器本体ち側面に張っ 
てあります。供給ガスの種類 
がわからない場合は、お買い 
上げの販売店、またはもより 
のカス事業者にお問い合わせ 
ください。 

♦転居されたとさも、ガスの種 
類が銘板の表示と一致してい 
ることを確認してください。 

〈例〉銘板 (12A’13A の場合） 
ガス種(ガスグループ)^ 



(()(：)()-( X )( )-( し 

韶板__ 

1 12A 用 I 13A 巧 1 

1 (X)OOkwl COCOkwl 

(WXXWXXXXX)) RN 

一 1—- --- - - - — 


'型式の 

呼び 


〇 


■可燃物との距離を確実に離す 
火災予防条例で定められていま 
すので、必ず守ってください。 
距離がおいと火災の原因になり 
ます。切下の場合は必ず別売の 
防熱板を取り付けてください。 
12ぺージ 

♦可燃性の壁（ステンレスや夕 
イルを張った可燃性の壁ち含 
む）との距離を下図のよラに 
とれない場合 

防熱板はお買い上げの販売店、 
またはもよりの当社事業巧にお 
問い合わせください。 



1 5cmlU 上 


100 cmm 上 

巧〔111切上 


(可燃性の壁の場合） 

■設置後機器の周辺を改装する 
場合ち可燃物との距離を確実 
に離す 


0 


ガス用ゴム管(ソフトコード)、 
ガスコードは 

■ブリルが気□などの高温部に 
触れたり、巧れたり、ねじれ 
た状態で使用しない 
でさるだけ短くして使用してくだ 
さい。 

■機器の下を通したり、ブリル 
排気□や炎に近づけない 
■他の機器で加熱されるよ 5 な 
所に通さない 

使用時は周囲が高温になリガス 
用ゴム管がとけたり、ガスコード 
が過熱されガス漏れの原因にな 
リま9—。 rsi # s \ — 


ガス用ゴム管(ソフトコード)は 

■継ざたしや ^0 

ニス分岐はしない 
ガス漏れの原因 
になります。 


0 



■ひび割れたり、古くなった 
ガス用ゴム管は使用しない 
ガス漏れの原因になります。とさ 
どさ点検して古く泣こみ0 

簡れ 


なった場合は取り 
替えてください。 



〇 


■検査合格マーワまたは JIS マー 
フの入つているちのを使用する 

ガス用ゴム管な外は耐义性に欠 
けガス漏れの原因になります。 
ビニール管は絶対に使用しない 
でくたさい。^ 


■ホースエンドのホい線まで差 
し込んでゴム管止めでしっか 
りと止める 

しっかり止めないとガス漏れの 
原因になります。 


赤い線 


機器の 



ホ—•^丄 -^1— ガス用ゴム管ゴム管止め 


ま全上のご：江意 







































ガスコードは 

■器具用スリムプラグおよびガ 
スコードの取扱説明書に従つ 
て接続する 


〇 


「ガスコードで接続する場合 J 
14ページをご覧ください。 
間違った接続はガス漏れの原因 
になります。 


ホースエンド器具用ス U ム 
_ プラグ 

ホい線 



〇 


I ホースエンドのキャップをはず 
し、巧れゃゴ'がない 
ことを確認!する 
ガス漏れの原因に 
なります。 



A お 


Q ■棚の下など落下物のを険のあ 
る場所に機器を設置しない 
機器の上に落ちたちのが燃え 
て、义災の原因になります。 

■強い風の吹き込むところには 
設置しない 

点义不良や途中消义、機器内部 
の損傷、安全機能が正し < はた 
らかないなどの原因になります。 

■湯沸器の下に設置しない 

湯;'弗器の不完全燃焼防止装置が 
はたらさ、义がつかない場合が 
あります。また、湯;'弗器の寿命 
を縮めます。 

■照巧器具など樹脂製品の下へ設 
置しない 

照明器具のかさなどが変形•変 
色することがあります。 

■車両-船舶には設置しない 
使用中に機器が傾いたり、义災 • 
やけどのおそれがあります。 


〇 


■水平でま定性のよい丈夫な台 
の上に設置する 
不安定な巧や傾いた巧に設置す 
ると機器が傾いてやけどやけび 
のおそれがあります。 


使用編 



ガスコジロの下には 


Q ■燃えやすいものを敷かない 

义災の原因になります。 
♦新聞紙. ビニール シー トなど 


■電源コードを通さない 

义災の原因になります。 

V_ ) 


コン□には 

■コン□をおおう 0 

ような大きな鉄 とが三3 
ぉゃ鍋は使用し 
ない 


Q 


■アルミはく製しる受け、省エネご 
とくなどの捕助具は使用しない 

一酸化炭素中毒や機器の異常過 
熱のおそれがあります。 

曾 G) 

アルミはく製しる到ブ省エネごとく 


■焼網は使用しない 
トッププレートに 
落ちた油などが発 
义したり、機器の 
異常過熱のおそれ 
があります。 


0 

焼網 


Q 


ガスコジロの近くには 

■爆発のおそれがあるちのを置 
かない 

生内の圧力が上がり、爆発のお 
それがあります。 

♦スプレー生 

♦カセツトコン□用ボンベなど 


■弓 I 义しやすいものを使用しない 

义災の原因になります。 

♦スプレー-ガソリン • 
ベンジンなど 


■燃えやすいものを置かない 

义災の原因になります。 

♦機器の上方に調味料ラックなど 
•ペットボトル•プラスチック類 
♦ふさんやタオル • 調理油など 




















安を上のご注意 



Q 


揚げをの調理の際には 

■をず食材を鍋の底面中央に密着 
ごせた状態で揚げちのをしない 
鍋の底面中央（温度センサーの 
接軸位置）に;令凍食材が密着し 
た状態で揚げちの調理をする 
と、ミ品度センサーが網底の温度 
を正しく検巧しないため、発义 
するおそれがあります。 

調理巧0 


〇 



ちま食なを銅の底面中央(温度セン 
サーの接お位置)に密着させない 

■複数回使った調理油で揚げち 
のをしない 

何回ち使用して茶褐色に変色し 
た調理油、にごった調理ミ由、揚 
げカスなどが;尤んだまま残って 
いる調理油は使用しないでくだ 
さい。発义が起こりやすくなる 
場合があります。 

■揚げ過ざない 
豆腐などの水分のをいちのや、 
巧つさのコ□ッケなどの破裂し 
やすいちのなどは、特にま意し 
てください。長時間揚げ過ざる 
と油が飛び散り、発义や、やけ 
どのおそれがあります。 

■揚げものは食巧全体がつかる 
まで調理ミ由（おず 200 rTUm 
上）を入れて巧う 

調理油の量び少なかったり、減 
ってきたりすると、発义するお 
それがあります。特にフライバ 
ンなどの底が広い錦で揚げちの 
をする際は、食材全体が調理ミ由 
につかっていないと、発义する 
おそれがあります。 



/ 

— 

食材- 



食な全体がつかるまで 


Q 


使用，は 

■機器か5離れない 

■就寝-外出をしない 

•調理中のちのが異常過熱し、 
义災の原因になります。特に 
揚げちのをしているときはま 
意してください。 

•ブ|」ルを消し忘れると、調理 
中のものに义がつくことがあ 
りますのでミち意してください。 
•電話や来客の場合は必ず义を 
ミ肖してください。 

■义がついたまま持ち運ばない 
义災、やけどのおそれがあります。 


0 


グリルは 

■グリル水入れ皿だけを持って 
本体より取りはずさない 
ブ U ルとび5が落下し、やけど 
やけがをするおそれがありま 
す。必ずブ U ルとびら取っ手を 
持って取りはずしてください。 

■グ U ル石やブリルシート、ア 
ルミはくなどをブ U ル水入れ 
皿に使用しない 

異苗燃焼による一酸化炭素中毒 
や、機器損傷の原因になります。 

■脂がを< 出る調理時はブ U ル 
焼網にアル-はくを敷かない 
アルミはくの上に脂がたまり、 
過熱され、発乂するおそれがあ 
ります。 

■ブ U ルとび5に魚などをはさ 
みこまない 

魚などが燃えたり、トッププレ 
ート前部を焦がしたり、機器の 
上部が過熱され、やけどのおそ 
れがあります。 


〇 


■グリル庫内に食品くずやふき 
んなどがないことを確認する 

■ブ U ル水入れ皿には必ず水縱 
300 ml ) を入れ、たまった脂、 
ブ U ル焼網についた皮や食材 
はご使用のつど取り除く 
食品くずや瓦さん • 脂が燃えて、 
発义や义災-やけどのおそれが 
あります。 


ま全上のご：江意 
























Q ■グ u ルが気□にはふきんをの 
せたり、アル-はくなどでふ 
さがない 

■グリルが気□のまわりにはも 
のを置かない 

異常燃焼による一酸化炭素中毒 
や义災、機器焼損の原因になり 
ます。 

V _ 


へ ■コン□使用中は身体やを fl 居が 
/ f \ 炎に近づかないよ引こを意する 

ぃ\ 巧服に炎が移ってやけどのおそれ 
があります。 

また、温度センサーがはたらいて 
がが自動的に大きくなったり、風 
で炎があお5れて鍋底か5あ面 
れ、巧服に移ることがありますの 
で、注意してください。 

V _ 


巧用をは 



■操作ボタンを戻して、义が消 
えたことを確認する 


■ガス栓を閉める（つまみのな 
いガスコンセント接続の場合 
は、ガスコンセントか5ソケ 
ットをはずす） 


ミ肖し忘れによる义災の原因にな 
ります。特にブ U ルは消し忘れ 
をしやすいので、必ず义が消え 
たことを確認してください。 

V ノ 


異甫時は 


« ■义を消し、ガスをを閉める 
(つまみのないガスコンセント 
接続の場合は、ガスコンセント 
か5ソケットをはずす） 

地震、义災、異苗な燃焼•臭 
気.異常音を感じたとさは、す 
ぐに使用を中止してください。 

K ぞ25 〜 28 ぺージを確認し、 
必要に応じてお買い上げの販売 
店、または U ンナイフ U - ダイ 
ヤルにご連絡ください。 


V 


ノ 


A お 


接触禁止 


巧用，、ほ用度をは 

■操作ポタン-操作部•つまみ • 
ブ U ルとび5取つ手！•リタりホ触 
5ない 

やけどのおそれがあります。ブ U 


ルのみ使用してちブ U ルバーナ 


一の炎や排気の熱により、トツ 
ププレートは熱くなります。触ら 
ないよラま意してください。 


0 ■ブ U ルとび5に水や洗剤をか 
けない 

ガラスが割れてけがのおそれが 
おります。 


0 ■調理な夕りこ使用しない 

巧類の乾燥や練炭の义起こしな 
どをすると、义災や機器焼損の 
原因になります。 

V _ y 


0 ■点义するときや使用中はパー 
ナー付近に顔を近づけたり、 
ブ U ルとび5を開けてのぞき 
込まない 

炎や熱で顔をやけどするおそれ 
があります。 


Q 


■機器に風を当てない 
扇風機やエアコンなどの風が当 
たると安全機能が正しくはたら 
かず、機器損傷や誤作動の原因 
になります。 


ブリル排気□には 


0 


■手や顔などを近づけない 


■鍋の取っ手を排気□に向けない 

高温のが気が化ます。やけどに 
ミち意してください。銅の取っ手 
が過熱され、取っ手を焼損する 


原因になります。 

V ノ 


0 ■幼いお子様だけで触5せない 
やけどやけがなど思わめ事故の原 
因になります。 

V _ J 















安を上のご注意 



Q 




■操作部やブリルとびらには強 
い力を加えない 
手で押えたり、ぶら下がるとけが 
や機器損傷、誤作動の原因にな 
ります。 

■操作部には水や洗剤を直接かけ 
ない 

誤作動の原因になります。 


Q 


Q 


〇 



■コン□には石焼いもつぼなど 
の空焼さをする調理具は^ 
使用しないぷ苗:な 

異苗過熱による 
機器損傷の原因 
になります。 


■片手鍋やル径鍋、へこんだ底’ 
丸い底-滑りやすい底の鍋は 
不安定な状態で使用しない 
絹が傾いたり、滑ってやけどの 
おそれがあります。銅の取っ手 
はごとくのツメと同じ向さに 置 
いて機器手前にはみ化さないよ 
ラにし、中華網などの丸底網は 
取っ手を持って調理するなど、 
安定した状態で使用してくださ 
しん 

取っ手 



ごと<のツメ 


取っ手とごとくのツメの 
方向を合わせる 


■軽い鍋は調理物を含めて 300 g 
m 上で調理する 

軽い錦や取っ手が重い片手錦 
は、温度センサーによって押し 
上げ5れて剧れ、やけどのおそ 
れがあります。調理中にふたを 
取ったり、水分の蒸発などで程 
くなってち錦が傾くことがあり 
ますので、取っ手を持って安定 
した状態で使用してください。 



機おの点巧•お手入れ•まわりの 
お掃除の際は 

■機器を水につけたり、水をか 
けたりしない 

不完全燃焼、故障の原因になり 
ます。 


0 

〇 


■機器が;ちめていることを確認 
する 

調理後は高温のため触れると、 
やけどのおそれがあります。 

■ガス栓を閉める（つまみのな 
いガスコンセント接続の場合 
は、ガスコンセントか5ソケ 
ットをはずす） 

誤って点义した場合、やけどの 
おそれがあります。 

栗作ポタンを□ッワする 
陳17ぺージ 
不用意な点义を防ざます。 

■必ず手袋をする 
手袋をしないとけがのおそれが 
あります。 

■パーナーキ ャッ プを水洗いし 
たときは水気を十分ふき取っ 
てから取り付ける 

炎□がめれたまま使用すると、 
点义しなかったり、異苗燃焼の 
原因になります。 



■バーナーキャップに煮こぼれ 
したときは必ずお手入れする 

炎□び詰まったまま使用する 
と、点火しなかったり、異苗燃 
焼の原因になります。 


〇 



ま全上のご：江意 














温度センサーは 


0 


■強いシヨッワや力を加えたり 
傷をつけない 

変形や傾きによりミ品度センサー 
が正しくはた6かなくなり、調理 
油が発火するおそれがあります。 



〇 ■お手入れはちれたらそのつど 
行い、上下にスムーズに動く 
ことを確認する 
♦動きび悪いと網などが傾き、 
お湯などびこぼれ、やけどの 
おそれがあります。 
♦スムーズに動かない場合は、 
おず点検-修理を依頼して< 
ださい。 





グリルは 


接軸禁止 


■魚などの調理物を取り出すと 
きやおを裏返すときなどは、 
手や腕をグ U ルとび5やガラ 
スに触れない 


やけどのおそれがあります。ブ 
U ルとび5はいつぱいまで水平 
に引き化してください。 



0 ■魚などの調理物を焼き過ざない 
魚などの調理物に义がつさ义災 
の原因になります。 

グ U ル庫内で魚などが燃えたり、 
たまった脂に引义した場 S ま、 

①操作ボタンを押してブ U ル 
の义を消す。 

②調理物の炎が消え、ブ U ル 
庫内び;令めるまでブ U ルと 
び6を開けない。 

⑤消义後、点検を依頼する。 


■ブ U ルとびらを開けたまま使 
用しない 

ブ U ルとびらを開けたまま使用 
したり、ひんぱんに開けたり閉 
めたりすると、トッププレート 
前部を焦がしたり、機器の上部 
が過熱され、やけどのおそれが 
あります。 



■とり肉などの脂のをい食材を 
焼くときはま意する 
♦焼さ具合を見なが6、火力調 
節してください。 

♦脂に引火して、ブリル排気 □ 
から炎が出る場合がありま 
す。やけどや火災などの原因 
になります。 


■異なる食巧（焼さ上げの早い 
食材、遅い食巧）を同時に焼 
くときは注意する 
焦げたり、発火するおそれがあ 
ります。 


■ブリルとび5はゆっくり水平 
に出し入れし、ていねいに持 
ち運ぶ 

♦ブ U ルとびらを持ち上げたまま 
引さ出すと途中で止まらず落下 
し、やけどや損傷のおそれが 
あります。做18ぺージ 
♦ブ U ル水入れ皿にたまった高 
温の脂や水をこぼすと、やけ 
どのおそれがあります。 





























安ま上のご縮 


A 


〇 

〇 


■使用中はおず換気扇を回す 
か、窓を開ける 
•換気をしないと、不完全燃焼 
による一酸化炭素中毒のおそ 
れがあります。 

•こんなとさは窓を開ける 
屋内設置で自然排気式給湯 
器-ふろがまを使用している場 
合は、窓などを開けて換気し 
てください。換気扇を回すと、 
排気ガスが逆流して一酸化炭 
素中毒のおそれがあります。 

■やかんや鍋などの大ささに合 
わせて义力調節する 

乂力が強いと取っ手が焼損した 
り、手を触れるとやけどのおそ 
れがあります。 

点义しない場合は 

■操作ポタンを戻して、消义の 
状態にし、周囲のガスがなく 
なってかり再度点火する 

すぐ点火操作をすると周囲のガ 
スに引火して、巧服に燃え移った 
り、やけどのおそれがあります。 


、 

ノ 

お願い 



♦使用中もとさどさ正常に燃焼しているこ 
とを確認してください。 

♦カレー、 S —トソースなどのとろみのある 
料理やみそ汁などを煮たり温めたりすると 
さは、突沸に注意してください。 

巧巧况まについて 

突沸現象とは、突然に沸とラする現象 
です。水、牛乳、豆乳、酒、みそ汁、 
コーヒーなどの液体を温めるとさにさ 
さいなさっかけ（容器をゆする、塩、 
砂糖などを入れる）で生じます。 

この現象が調理中に起さると、鍋がは 
ねあがったり、高温の液体が飛び散る 
ため、やけどやけが、機器損傷のおそ 
れがあります。 


巧巧况まのモ防方法 

•カレー、 S —トソースなどのとろみ 
のある料理やみそ汁などの汁物の温 
めは、弱火でかさ湿ぜながら加熱し 
てください。（強火で急に加熱しな 
い） 

•熱い汁物に、塩、砂糖などの調な料 
を入れる場合は、かし冷ましてから 
行ってください。 

•鍋の大ささにあった火力で加熱して 
ください。 


•調理中に鍋をのせかえるとさは、いった 
ん火を消してください。 

•火力を弱火にしたとさやブリルは、消し 
忘れに注意してください。 

•ガス检を操作して火を消さないでくださ 
い。 

やけどや思わめ事故の原因になります。 

•使ラパーナーの操作ボタンを間違えない 
よラに注意してください。 

•トッププレート上で、 IH ジャー炊飯器、 
卓上型 IH クッキングヒーターなど電磁誘 
導加熱の調理機器を使わないで<ださい。 
磁力線により機器が故障する原因になり 
ます。 


•煮こぼれに注意し、火力調節してください。 
煮こぼれすると機器内部が巧れます。ま 
た、トッププレート • ごとく •バーナー 
などに煮こぼれが焼さついたりして、機 
器を傷めるおそれがあります。 

•熱くなつた鍋などをトッププレートのラ 
ベルの上に直接置かないでください。ラ 
ベルが熱で変色したり、損傷したりする 
ことがあります。 

^_ y 



M ま全上のご：江意 
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機器の設置 安きにお軌、いただくために、正しく設置しましよう 


お願い 


>用途に適した防熱板を正しく取り付けて 
ください。 

>取り付けかたは別売の防熱板に同捆され 
ている説明書をご覧ください。 

•防熱板については、お買い上げの販売店、 
またはもよりの当社事業所にお問い合わ 
せください。 


Q 包装ネオやテープ類を取り除< 


>ブ|」ルを取り出し、中の包装材やテープ類 
をすベて取り除いてください。 


田 機器を組み立てる 


各部品を正し < 取り付けて < ださい。 


0 


■ごとくは誤った取り付けで使用 
しなし'! 

誤った取り付けをずると、鍋など 
が不ま定になり、傾いたり、倒れ 


たりします。 



0 


誤った取り付けの例 


0 


■パーナーキャップは誤つた取 

り付けで使用しない 

♦バーナーキャップを正しく取 
り付けないと、点火しない場 
合がありまず。 

♦炎の&ぞろいやを火で不完全 
燃焼、一酸化炭素中毒のおそ 
れやバーナーキャップが変お 
ずる場合がありまず。 

•機器の中に炎がもぐりこんで、 
焼損ずる原因になりまず。 


0 


0 


バーナーキャップの浮さバーナーキャップの裏返し 


12 


♦機器の設置や移動の際は、必ず手袋をし、 
機器は本体下の端部を持ってください。 


n ~ 設置 場所を歴認する 调囲の防义措圍 

図のよラに設置してください。 


100 cmL ツ上 

1 5 cmlil ± 




上記の距離がたちてない場合 


1 


壁面に別売の防熱板を取り付けて設置して < だ 
さい。 



防熱板（別売品）の種類 



型番 

局さ ( mm ) 

幅 ( mm ) 

奥行 ( mm ) 


RB -60 B 

550 

600 

— 

② 

RB -55 S 

550 

— 

550 

感 

RB -60 T 

— 

600 

550 

④ 

RB -15 T 

— 

150 

550 

⑤ 

RB -50 S 

150 

40 

500 

© 

RB - T 40 SM 

403 

420 

— 


■機器の謹 





















































































































おの設置 


W 


※図は左コン□が強义カバーナーの機器で説明しています。 


ブリルお原□カバー 


ブリル排気□カバーツメ部を卜 、パフ 
ー レートの巧に合わ 

せて取り付けまず。 


トッププレート 
の穴 


ブリル水入れ皿-ブリル焼網 


♦ブ1」ル焼網の凸部をブ U ル水入れ皿の長 
巧と凹部に、確実に取り付けまず。 


凸部 


ブリル焼網 


凸部 


長穴 



ブリルとびら 


取り付けた状態 


強乂カバーナー • 標準パーナー 




バーナー本体 
凹部 


機器正面側 


トッププレート凹部 


ごと< 


内側の凸部2力所をトッププレート凹部前 
後2力所に入れて、正しく取り付けてくだ 
さし、。 


ノ、ーナー斗 ■ヤツ-/ 


凸部を後にしてバーナー本体前側の凹部に 
ノ \'ーナーキ ヤツ プのピンを正しく取り付け 
てください。 

「 HJ の刻印が表示してあります。〕 

■凸部- 




強义カバーナー用標準バーナー用 


お願い 


、） '('ーナーキャップ、ごとくは消耗部品 
です。バーナーキャップは厚みが薄く 
なったり、変巧して炎が&ぞろいにな 
った場合は交換してください。お買い 
上げの販売店、またはちよりの当社事 
業所へお問い合わせください。 

陳29ぺージ 


M 機器の設置 
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□I 機おを接続する 


ガス栓に合わせて正しく接続して < ださし、。 


ガス巧ゴム管で接続する場合 


□ ホースエンドのホい線までしっかりと差し 
込み、ゴム管止めで固定する。 



ガス用ゴム管 
(ソフト コー ド） 


ゴム管止め 
ホい線 


ゴム管止め 



機器のホースエンドガス用ゴム管 


■用意するちの 
♦ガス用ゴム管 < ソフトコード> 

(内径9.5關を • 検査合格マークまたは 
JIS マーク入り）(市販品） 


合格 


♦ゴム管止め （2 個）（市販品） 


0ガス栓を開け、接続部からガス 
の臭いがしないことを確認した 
ら、ガス检を閉める。 


最後まで 
確実に閉める 



Q 


■ガス用ゴム管（ソフトコー 
ド)、ガスコードは高温部に角ち 
れたり、巧れたり、ねじれた 
状態で使用しない 

できるだけ短くして使用してく 
ださい。 


ガスコードで接続する場合 


機器に器具用ス IJ ムプラグを取り付け、ガスコー 
ドで接続する。 

ガス栓 
(ガスコンセント） 



■用意ずるちの 
♦器具用ス U ムプラブ（巿販品） 


>ガスコード（巿販品） 

tEr^= 


お願い 


•ガステーブル用のガス栓であることを確 
認してください。 

•ガス栓側がコンセント接続□になってい 
ないと接続できません。ガス栓が機器と 
同じホースエンド接続□の場合は、市販 
のホースガス栓用プラブが必要です。 
•接続ずるときは、接続部にミちれやゴミが 
ないことを確認してください。 


凸 


器具用ス U ムプラグを機器のホースエンド 
に取り付ける。 

機器の ホース エンド 



ホい線 


器具用スリムプラグ 


※器具用ス U ムプラブの捆包台紙の裏面に 
記載してある取扱説明書に従って、正し 
く取り付けてください。 


因ガスコードを機器に接続する。ガスコード 
を器具用ス U ムプラグに「カチッ」と音が 
するまで差し込む。 


器具用スリムプラブ ガスコード 



且ガスコードをガス栓に接続する。コンセン 
卜継手をガス栓に「カチッ」と音がするま 
で差し込む。 


巧 t 


ガス栓 


ンセント継手 

※コンセント継手を差し込むと、ガス栓が開 
さます。 


■ガス栓を閉めるとさは 

コンセント継手のス1」ーブ（白色）を手 
前に引きまず。 


※コンセント継手がはずれると、ガス栓が 
閉まりまず。 


























































巧電池を入れる 



乾 

iHti 

巧 

池 

を 

入 

れ 

る 
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付属のお試し用単1形マンガン乾電池2個を 
電池ケースに入れます。 



因電池ケースに表示してある©、©を確認 




乾電池交換の目まは1年です 
逆1おアルカリ乾電池ご使用瞄 


参乾電池の交換時期が近づくと、おしらせヴ 
インが点口しまず。新しい単1おアルカ I 」 
乾電池 (1.5 V ) 2個を準備してください。 
•乾電池がなくなると点火できなくなりまず 
ので、新しい単1おアルカ I 」乾電池 （1.5 V ) 
2個と交換してくだごい。 



0 ■乾電池は充電•分解-加熱- 
义の中へ投入しない 

■新旧-異種の乾電池は混巧し 
ない 


〇 


■機器を廃棄する場合は、乾電 
ミ也をはずす 

ショートや発熱、液漏れ、破裂 
により、けがややけどの原因に 
なりまず。 


■乾電池に記載してある注意事 
項をよく読み、正しく使ラ 
V_ y 


お願い 


•電池ケースは取りはずせません。無理に 
引っ張ったり、押さえたりしないでくだ 
さい。 

• 電池ケースに水などの異物び'入った場合 
は、接輔不良の原因となりまず。ふさ取 
つてきれいにしてくださし、。 

•交換時は機器が;令めていることを確認 
し、必ず新しい単1形アルカ I 」乾電池 
(1.5 V ) を2個同時に入れてください。 

•単1升ミアルカ U 乾電池 （1.5 V ) でも使 
用状況 • 使用期間 • 乾電池製造メーカー • 
種類が異なると交換時期が1年政内と 
短くなりまず。また、単1形マンガン 
乾電池 （1.5 V ) を使用した場合も交換 
時期が極端に短くなります。 

•未使用の乾電池でを「使用推奨期限（月、 
年)」を過ざている場合は、放電により 
短時間でおし6せサインび'点口ずる場合 
がありまず。付属のお試し用単1形マン 
ガン乾電池 （1.5 V ) は、工場出荷時期 
により寿命が短くなっている場合があり 
まず。 

•単2、単3お乾電池を単1形サイズに 
ずる電池スペーサーゃ充電式単1形乾 
電池は、電池ケースの©端子が接輔せず、 
使用できない場合がありまず。また、使 
用でさた場合でわ交換時期び'極端に短く 
なりまず。 

※付属の乾電池は、商品お買い上げ時の機 
能と性能確認用です。（単1形マンガン 
乾電池 （1.5 V )) 交換ずるときは、単1 
形アルカ U 乾電池 （1.5 V ) を入れてくだ 
さい。 
















が 300 g 未満 




さび•巧れ 
異物が付着 


離製く 


ステンレス中華鍋 



温度センサーについて 


の選びかた 


ソサーを正しくはた6かせるために、お 
ください。 


※厚手： 2.5 mm しソ上 
善を： 2.5 mm 未満 


銅 

フライバン 

a - ^ 

材質： 

アルミ、銅、 
to、 ホー □— 

〇 

〇 

材質： 

ステンレス 

厚 

手 

〇 

〇 


薄 

手 

X 

〇 

中華鍋 

苗 

材質： 

アルミ、銅、鉄 

〇 

〇 

材質： 
ステンレス 
(底び平ら 
なちの） 

厚 

手 

〇 

〇 

薄 

手 

X 

〇 

無水鍋夕 
多層鍋 

うが 

〇 

〇 

±銅 

耐熱ガラス容器= _ 
圧力鍋 

X 

〇 

(ただし、火が 
消える場含 
があります） 

やかん 

— 

〇 


〇:適しています 
X :適していません 

(温度を正しく検知でさません。） 


Q ■耐熱ガラス容器、±鍋など熱 
の伝わりにくいもの、底が浅 
く広い鍋でのミ由調理はしない 

ミ由の温度が上がりやずく発义ず 
るおそれ^)^ありまず。 

◎曾 

耐熱ガラス容器 ±鍋 

底が浅 < にい鍋 


Q ■温度センサーの上面と鍋底が 
密着していないときは使用し 
ない 

•温度センサーが鍋底の温度を 
正しく検知できずに、発火や 
途中消火、機器焼損の原因に 
なります。 

•中華鍋用補助ごとくを使用ず 
ると、温度センサーび'鍋底に 
密着しない原因になりまず。 


中畢銅をほ5とまは 

• 必ず取っ手を持って調理してくださし、。 
•鍋底と温度センサーが密着している 
ことを確かめてか5使用してくださ 
い。 

•中華鍋の種類によっては、鍋が安定せ 
ず、温度センサーが正しくはた6きま 
せん。 


お願い 


銅の種類 


揚げちの 

細の量その他の 
200 mll . lh ) 調理 

炒めちの 


ておいていただをたいこと 


知つておいていただきたいこと 


0 


藉 

温ず 
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3ン0 

♦ 


コン□の使いかた湛本の操作) 


準備 


ガス检を開く 



ごとくの中巧に 
鍋を置く 




Inr 

•J^ 


^U - ~1 


a 


呂目 J 



〇〇 


点义□ックが辭除さ 
れているか、お認して 
<ださい（下記参照） 


※図は左コン□が強义カバーナーの機器で 
説巧しています。 


つンポイン 


不用意な点乂を防ぐには（点火□ッフ） 


幼いお子様のいたずらや誤操作を防ぐため、 
操作ポタンを□ックすることがでさます。 
点火□ックつまみを左ちに動かすことによ 
り、解除/□ックがでさます。 

MSSBM (つまみがち） 


□ック 


(つまみが左） 


解除 


〇点义する 


•操作ボタンで 
点义する。 


【いっぱいまで巧しさる〉*" 



I 点义のと击义力調節つまみは標準パ'-ナーは 
簡火 j のち向に、強火カバーナーは中央の位置 
に移動しまず。ゆ义点义機能）2ぺージ 


Q 义力調節する 


•义力調節つまみを 
スライドさせる。 


f 出 iHA ■ 


. .川 I 川 11111 

A 


弱火 < 4強火 

左ちにゆつ < りとスライドさせる 


I 火力調節つまみを速く操作ずると、火が消 
えたり、炎が一瞬大きくなる場合がありまず。 


Q 义を消す 


•操作ボタンで 
义を消す。 


お願い 



I 化ず火が消えたことをお認してください。 


〇ガス检を閉める 


•調理が終わったら、 
ガス栓を閉める。 


お願い 



I 調理後は高温のため、機器におれるとやけ 
どのおそれがありまず。必ず機器がをめて 
いることをお認してください。 


I n ン□の使いかた(基本の操作) 
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ブリルの巧り扱いと準備 


準備 


ガス检を開く 


紙や捆包材が 

入っていないか確認する 





じ]昌 



呂昌 




to 

点火 □ 
J 解除六] 



全開 


か、お認してく 
ださい。 
r 17ぺージ 


_ ブリルの取り出し _ 

I ■グ U ルとびらをゆっくりと止まるところ 
までいっぱいに引さ化す。 

P グ U ルを持ち上げて取り化す。 



g ブ U ルとびらを両手でしっかりと持ち、 
ゆっくりと持ち運ぶ。 



f 取材! . 

I •ブ I 」ルとび5をはずず場合は 
I KS=24 ぺージをご覧ください。 


ブリルを初めて使5ときは 

P ブ IJ ル焼網を取り化す。 

ブ U ル庫内に紙や捆包部材が残っている 
場合は、ずべて取り除いてください。 

0ブ U ル水入れ皿に必ず水（約 300 mO を 
入れて、約10分空焼さをする。 

部品に付着している加工油を焼き切りまず。 
火力は r 強 J で行ってください。 

ブ U ルの操作については陶" 19 ぺージを 
ご覧ください。 


お願い 


• ブ I 」ル排気□や排気□しソ外からも煙が出 
まずが、異苗ではありません。 


t 魚を上手に焼<ために 

II 魚の下ごしらえをする。 

参;令凍の魚は、しっかり解凍しまず。 

•を蔵の魚は常温でしば日くおさます。 

参生魚は水洗いした後、水気をよく&さ 
取ります。 

•みそ漬けやかず漬けの魚は、「みそ J や 
「かず J をよく反、き取りまず。 


I 塩をつけると、身がしまって身くずれし 
にくくなりまず。 

• さばやいわしなど背の青い魚は脂肪分が 
多いので、をめに塩をして時間をおき、 
身をしめます。白身魚は、塩をかなめに 
ご、り、 時間も短めにします。 

I 川魚やいか、 えび' 貝などは、焼く直前 
に塩を&りまず。 

• 魚の重量の約2%程度の塩をつけまず。 
身の厚いところには厚く、薄いところに 
は薄くつけまず。 

•尾やひれは特に焦げや 
すいので、をめに塩を アルミはく 
つけてください。また、 

アルミはくで包んでお 
くと、焦げかたがかな’ 

くなります。 

•包 TS (飾り包： n を入れ 
ると、乂の通りがよくな I 
り、巧が破れることによ 
る脂の飛び散りちかなく 包下目 

ずることび'でさまず。 



























































































ブリルの取りおいと準備■圏 ブリルの使いかた 


且 


グリル焼網に油を薄く塗る。 



P グリル水入れ皿に水（約300 ml ) を 
入れる。 

続けて使用ずるときは、そのつど脂を取 
り除き水を入れてください。空焼きのと 
きも必ず水を入れてください。 


□約3〜4分間、空焼き(予熱)をする。 

魚麽材）がブ U ル焼網にくっつきにくく 
なり、焼き上がり後、取り出しやずくな 
りまず。 



ブ 

I 」 

ル 

の 

取 

U 

扱 

し、 

と 

準 

備 

/ 

ブ 

I 」 

ル 

の 

使 

い 

か 

た 
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H 魚治材)を置く。 
r 魚の置きかた： ） 

魚は頭が奥に、尾が手前になるように置 
くと、尾の焦げはかなくなりまず。 


中央に 



手前側 


左ち均等に 



手前側 




すき!飄けて 




お願い 


•調理物の種類によっては、ブ I 」ル消し 
忘れ消义機能、ブ U ル水切れセンサー 
がはたらく前に発义するおそれがあり 
まず。機器か6離れないようにし、焼 
さ過ぎにを意してください。 

例）めさ'しやうるめなどのル魚、干し物 
や薫製、脂肪分のをいにしん、塩さ 
ば、とり肉など。 

•焼きあがった6ずぐに取り出してくださ 
し、。ホ熱で焦げることがあります。 

• つけ焼さや照り焼き、下巧をつけた魚な 
どは、焦げやすいので、謂义でゆっくり 
と焼いてください。 

•ブ I 」ル水入れ皿は急に;令やさないでくだ 
さい。使用直後にブ U ル水入れ皿に水を 
かけると変巧ずることがありまず。ブ I 」 
J レ水入れ皿が;令めてか6お手入れしてく 
ださい。 

•調理でアルミホイルを使用ずる場合は、 
電極（点义プラブ）に触れないようにを 
意してください。アルミホイルが付着ず 
ると、点火不良の原因になりまず。 


































































































O 点义する 


•操作ボタンで点义する。 


【しりぱしほで巧しきるグ 


〇 义力調節する 


•火力調節つまみをスライドさせる。 


. 1111111111 

八 


弱火< ^強火 

左ちにゆっくりとスライドさせる 


〇义を消す 


•操作ポタンで火を消す。 


お願い 




• 必ず义が消えたことをお認してください。 


'点火後、約20分経過ずるとブ1」ル消し I 
I 忘れ消乂機能がはた5さ、自動で义が消' 
I えまず。 I 


〇ガス检を閉める 


•調理が終わったら、ガス栓を閉める。 



お願い 


•調理後は高温のため、機器に触れるとや 
けどのおそれがありまず。必ず機器が;令 
めていることをお認してください。 


I はしをブ I 」ル焼網と平行に入れると、ブ 
UJ レ焼網に付着した魚がはがしやずくな 
りまず。 



•別売の「魚とって J を使用ずると便利で 
す。 @"29 ぺージ 



魚とって 


①魚とっての切りこみをブ U ル焼網に合 
わせます。 

③焼きあがった魚や焼きちのの下側に魚 
とってを入れて、くっついた焼きもの 
をブ I 」 J レ焼網り、6はがしまず。 

⑤ルさい焼きものな6、そのままずくい 
取って取り出せまず。 


B ブ U ルの使いかた 
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曰常点巧とお手入れの道具 



曰 

常 

点 

検 

と 

お 

手 

入 

れ 

の 

道 

巨 
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♦ご使用上ち障がない場合でち、不慮の事故 
を防ざ、安/じ\してより長くご使用いただく 
ために、年1回程度の定期点検（有料）を 
おすすめします。 

♦煮こぼれや誤って鍋をひっくり返すなど、機 
器内部に多量の煮汁などが入った場合、機 
器の故障や機器寿命が短くなるおそれがあり 
ますので、点検伯料）をおすすめします。 
※定期点検については、お買い上げの販売 
店、または U ンナイフ U —ダイヤルまで 
お問い合わせください。 


r 日常点検をしましよラ _ J 

I 部品が正しく取り付け5れていますか？ 

♦バーナーキャップ、ごとく、ブ U ルが気 □ 
カバーなどは正しく取り付け5れた状態で 
お使いください。@=13ページ 

I つまり、たまり、巧れはありませんか？ 

♦バーナーキャップの炎□や立消え安全装置 
(炎検知部）が煮こぼれなどでつまったり、 
巧れたりしていませんか。 [E ぞ23ページ 

♦ブ U ル水入れ皿に脂がたまったり、ブ U ル庫 
内が脂でミちれていませんか。 C が24ページ 

♦ガス用ゴム管は傷んでいませんか。古くな 
ったガス用ゴム管は新しいガス用ゴム管に 
交換してください。 B が14ぺージ 


〔お手入れの手順 


1. 機器がをめていることを確認する。 

2. ガスをを閉める。 

3. 操作ボタンを〇ックする。17ページ 

4. 手袋をはめてお手入れを開始する。 



广… (5 M をって: I ホし、がをし、——、 

傷 • はがれの原因になりまず。 




スポンジたわしナイ□ンたわしクレンヴ- 


滲冷 
イ□ン 
たねし 


裏面(硬い) 


みがき粉 


硬いブラシ 


0 ® 

メフニンフオーム金属たわし 
スポンジ 



歯みがさお 


ク U —ム 
クレンザー 


はがれ-表面の変質-変色-さび-割れの 
原因になります。 


A 


る 


吸 


酸性 弱酸性洗剤 シンナー 

アルカ IJ 性洗剤弱アルカリ性洗剤ベンジン 
漂白剤 アルコール 


演 


トッププレート、ごとく、ブリル 
排気□カバー、ブリル水入れ皿に 
重曹はお使いいただけます。 


故障の原因となります。 

機器内部に洗剤が入ると、電モ部品に付着 
して、作動不良や腐食などの機器故障の原 
因になりまず。必ず巧に含ませてか5お手 
入れしてください。 


直接かけて使っては 
いけないをの 


) スプレー式 
洗剤 


引乂して乂災の原因になります。 

巧燃性がレ- 
漫透液 


絶対に使つ口ま 
いけないちの 


潤滑剤 


お願い 


•道具や洗剤は目立たない部分で試してか 
ら、使用してください。 

■食器洗い乾燥機で洗う場を、専用洗剤- 
食器洗い乾燥機の取扱説明書をよく読ん 
でお使いください。 

また、煮洗いや食器洗い乾燥機で洗う場 
合■などは、変色したり、ツヤがなくなつ 
たりずる場をがありまず。 





































































お手入れのしかた ガス柱を巧め、手なをしてか S 


(. 取りはずして洗える部品 ） 

巧内に表示の部品は、取りはずして洗ラこと 
がでさます。 

※その他の部分は取りはずしでさません。 


コン□まねり 



グリルまねり 



お手入れのしかた 


♦ミちれたらそのつど、されいにお手入れして 
ください。 

♦手袋をしてお手入れをしてください。 
♦洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手 
入れの最後には必ず水ぶさし、乾いた巧で 
ふさ取り、水気やミ先剤を残さない よ ラにし 
てください。 


お願い 


•硬いブラシやたわしは使用しないでくだ 
ごい。 

また、中性洗剤外の巧剤を使用しない 
でください。はがれ-変色-シミ-傷- 
さびなどの原因になりまず。 



※各部品の取り付けについては、除 '12-13 
ページをご覧ください。 


トッププレート 


♦お手入れのとさはごとく、ブ U ルが気□力 
バーなどの部品を取りはずし、安定した状 
態で行ってください。 

♦洗剤を含ませた巧で巧 
れをふさ取り、乾いた 
巧で洗剤や水気をふさ 
取ります。 

ミちれがこびりついたとさ 

1. キッチンペーパーに洗剤と水を含ませ、 
ミちれた部分を湿らせておく。 

2. 巧れが浮いてきたらやわらかい巧で面き 
取る。 

それでち汚れが取れないとさ 

1. ホー□-面に細かい傷が付きまずが、メ 
ラミンフォームスポンジに水を含ませ、 
こずり取る。それでち取れないときは、 
金属たわしに水を含ませてこずり取る。 
細かい傷に黒ずみが付いたときは、やわ 
5かいスポンジたわしにク U - ムクレン 
ザ’一をつけ、こずり取る。 

2. 巧れが取れた5、やわ6かい巧で水反、き 
し、乾いた巧で仕上げる。 


お願い 


-トッププレートには、ま全に関ずるを 
意ラベルが張り付けてありまず。 

もし、はがれたり、読めなくなった場 
合は、お買い上げの販売店、または当 
社事業所に連絡してラベルを再購入 
し、張り替えてください。 

' トッププレートは固定されているので 
はずさないでください。変おやホー □ 
-が欠ける原因になりまず。 


一擊をのしかた 
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お手入れのしかた 


機器表面-操作部 


♦洗剤を含ませた巧でミちれをふさ取り、乾 
いた布で洗剤や水気をふさ取ります。 
※機器内部に洗剤が入らないようにして 
ください。 

電モ部品などに付着して、作動不良や 
腐食などの機器故障の原因になります。 



バーナー部 


♦やわらかい巧でミちれをふさ取り、乾いた 
布で仕上げます。 


バーナーキヤップ 



♦洗剤を含ませた巧でミちれをふさ取り、乾 
いた布で洗剤や水気をふさ取ります。 
※バーナーキャップは分解できません。 
※水洗いした後は、水気を十分 
ふき取ってか5取り 
付けてください。 

※ごとくなどと同様に 
煮洗いできまず。 


炎□が目づまりしていたら 


♦歯ブラシなどで巧れを取り除さます。 
※目づまりや巧れは、不完全燃焼や点义不 
良の原因になりまず。 _ 

※ミちれがこびりつい 歯ブラシ 

たとさは、つまよ 
うじで巧れを取り 
除さまず。 



パーナー本体 


•表面は、やわらかい巧などでふさ取ります。 

バーナー 本体 





立消え安全装置-電極 


•歯ブラシなどでお手入れします。 

※電極（点火プラグ)の先端はとがっていま 
ずので、けがなどにを意してください。 


電極 

(点火プラグ） 



立消え安全装置 
(炎検知部） 


温度センサー 


•片手を 添え、 水を含ませて硬くしぼった 
巧で、頭部と側面の 巧れ をふさ取ります。 
※強い力を加えると温度センサーび'傾いて、 
鍋底に密着しないことがありまず。また、 
温度センサーを無理に回転させないでくだ 
さい。故障の原因になりまず。 

温度センサー 



_とく •ブリル排気□カバー 


•洗剤を含ませた巧で巧れをふさ取り、乾 
いた巧で洗剤や水気を面さ取ります。 
•ミちれがひどいとさは、つけ置きした後、 
洗剤で丸洗いしてください。 

それで电ミちれが取れないとさ 

•煮洗いすると、さ5にミちれを落しやすく 
なります。 

1. 水を入れた大きな鍋にごとくやブ U ル 
排気□カバーを入れ、30分程加熱する。 

2. をましてか5、浮き出てきたミちれを水 
洗いし、水気を&き取る。 



I お手入れのしかた 
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グリルとびら-ブリル水入れ皿 


グリル焼網 


♦洗剤を含ませた巧で巧れをふさ取り、乾 
いたなでな剤や水気をふさ取ります。 

♦ミちれがひどいとさは、つけ置さした後、 
洗剤で丸洗いしてください。 

※酸性や アル カ I 」性を剤を使つてブ1」ル 
とび6を洗うと、変色やはがれ、さび 
の原因になりまず。 


取りはずしかた 

1. 巧さえバネを①の方向に下げる。 

2. ブ U ルとびらを②の方向にたおず。 



取り付けかた 

1. ブ U ル水入れ皿のツメ 2力所をブ U ルとび 
5のち穴にはめ込む。（①） 

2. ブ U ルとび日を②の方向に回転させる。 

3. 巧さえバネがブ1」ル水入れ皿にお実には 
まっているかお認ずる。 


ち巧 



ブ I 」ル水入れ皿 

※ブ U ルとび6は変巧させないでください。 
特にブ U ル水入れ皿との固定部が変巧ず 
ると、ブ U ルとび5の閉まりが悪くなつ 
たり、はずれやずくなりまず。 


♦洗剤を含ませた巧で巧れをふさ取り、乾 
いた巧で洗剤や水気をふさ取ります。 
♦ミちれがひどいとさは、つけ置さした後、 
洗剤で丸洗いしてください。 

《ブ1」ル焼網に巧れが残っていると、魚な 
どの調理物がくっつきやずくなりまず。 


グリル庫内(側壁•底部) 


♦洗剤を含ませた巧でお手入れでさる部分 
のミちれをふさ取り、乾いた巧で洗剤や水 
気をふさ取ります。 

※燃焼部（バーナー）には触6ないでく 
ださい。炎□がつまり燃焼不良の原因 
になります。 

※ブ U ル水切れセンサーの頭部についた 
脂やゴ'は水に浸し固くしぼった巧で 
<3、き取ってください。（ブ I 」ル庫内左奥） 


燃焼部 



一撃入れのしかた 
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ガス栓を閉めていると点火でさません。全開にしてご使 
用 < ださい。 

17 

バーナーキャップの炎 □ に煮こぼれなどがつまっている 
と、点义しない場合があります。お手入れしてください。 

23 

電極（点义プラグ）や立消え安全装置（炎検知部）、 
バーナーキャップがめれたり、ミちれたりしていると点义 
しない場合があります。 

お手入れしてください。 

23 

パ'—ナーキャップカ征しく取り付けられていないと、点火 
しない場合があります。 

正しく取り付けてください。 

12-13 

長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際など 
は、点火に時間がかかる場合があります。点火操作を繰 
り返してください。 

— 

乾電池び正しく取り付けられているか確認してください。 

15 

乾電地の交換時期が近づいています。コン□もブ U ルも 
使えなくなったら、新しい単1形アルカ U 乾電池 （1.5 V ) 

2個と交換してください。 

15 

'綱やフライバンの温度が約250でになると、安全機能が 
はた5さ、自動で火力調節します。この状態が約30分 
続くと自動で义を消します。 

ぃ2 

±鍋や耐熱ガラス銅、圧力鍋を使用すると、まれに焦げ 
つさ消义機能がはたらさ、义が消えることがあります。 
再点义してください。 

2*16 

コン□は約2時間で消し忘れ消火機能がはたらさ、自動 
で火を消します。 

2 

ノ 

'換気をしないと燃えかたび'変わったり、炎び'ホくなった 
りします。 

使用中は必ず換気してください。また、炎がごとくやパ 
ーナーキャップに触れてホくなることがありますが、異 
常ではありません。 

、 

11 

風が吹さ込んでいたり、扇風機やエアコンなどの風が当 
たっていると、炎がかたよったり色がホくなったりしま 
す。炎に風が当たらないよラにして使用してください。 

8 

加湿器を使用すると、水分に含まれるカルシウムにより、 
炎がホくなることがあります。異常ではありません。 

— 

ブ U ル使用時にコン□を使用すると、焼さちのの煙に含 
まれる塩分（ナトリウム）などにより、炎がホくなるこ 
とがあります。異苗ではありません。 

— 

火力が変わる際に炎び'一瞬黄色くなったり、大さくなる 
場合があります。 

異常ではありません。 

ノ 


点乂しない 


調理中に 
火力が変わったり 
乂が消えたりする 


炎の状態 

(燃えかた、色)が 

おかしい 


5してくださし、 


質巧 (Q&A) 





よくあるご質問 (Q&A) 
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炎の状態 

(燃えかた、色)が 

おかしい 


鍋底がひどく 
焦げついて 
火が消えた 


点火しない 


調理が5ま< 
でさない 


使用中に消义する 


ブリル排気□や 
コン□部か5 
煙が化る 


消火後も数秒間コン□バーナー炎□にルさな炎が残るこ 
とがあります。 

パ'ーナー内に残った微量のガスによるもので異常ではあ 
りません。 

、 

ノ 

'焦げつさ消义機能は鍋の材質や調理により、焦げつさの 
程度が変わります。ホー□一製の網や、カレー、シチュ 
-、カラメル、みそなどの水分が少ない料理は、焦げや 
す<なります。 

\ 

2 

温度センサーや鍋底がミちれていたり、温度センサーが鍋 
底から離れていませんか？ 

このよラなとさは鍋の温度を正しく検知でさません。 

16-23 

鍋底にこんぶや竹皮などを敷くと、焦げつさがひどくな 
る場合があります。 

とさどさかさ混ぜたり、火加減を調節しながら調理して 
ください。 

2 

ノ 


ガス栓を閉めていると点火でさません。全開にしてご使 
用ください。 

18 

長時間使用していなかったり、朝一番に使用する際など 
は、点火に時間がかかる場合があります。点火操作を繰 
り返してください。 

— 

乾電池び正しく取り付けられているか確認してくだごい。 

15 

乾電地の交換時期がおづいています。コン□ちブ U ルち 
使えなくなったら、新しい単1形アルカ U 乾電池 （1.5 V ) 

2個と交換してくだごい。 

15 

ブ U ル水入れ皿に水は入っていますか？ブ U ル水入れ皿 
に水を入れ、3分程度待ってから、再点火を行ってくだ 
さい。 

2 

ノ 

'完全に解凍しないと、焼さ色が薄かったり中まで火が通 
らないことがあります。また、安全機能がはた6く場合 
があります。 

、 

18 

魚の数に合わせて、置く位置を調節してください。 

19 

みそ漬けやかす漬けの魚を焼くとさは、「みそ」や「かす」 
は取ってから焼いてください。 

18 

ブ U ルとび6をお実に閉めてください。 

閉まっていないと焼さ色が薄かったり、中まで义が通5 
ないことがあります。 

ノ 

'ブ U ル水入れ皿に水は入っていなかったり、水がなくなり 
かけていると、ブ U ル水切れセンサーがはたらき、自動で 
义が消えます。必ず水（約300 mO を入れてください。 

s 

2 

ノ 

'初めてブ U ルを使ラとさ、ブ U ル排気□やコン□部から 
煙やにおいが出ることがあります。ブ U ルパーナー周囲 
の金属部品に残った加工油によるちので異常ではありま 
せん。 

18 




■ょ<ぁき霞 ( Q & A ) 
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5してくださし、 


よ < あるご質問 ( Q & A ) 


よくあるご質問 (Q&A) 


27 



















































































※おしらせサイン 

::夺ジ回点滅 JllLJljLJljLJtjLJm. 幸4回点滅 JlMOMOMOMil 
ホ:連続点滅 MMJMMMnMMMi 


こんなサインが化た5 


部位 内 客 原 因 処置と再使用時のを意 

参照ペータ 

2 

回 

点 

M 

標準バーナー 
強火カバ-ナ- 

天ぷら油過熱防 
止機能作動 
焦げつさ消火 
機能作動 

調理油の過熱- 
焦げつさ•消し 
忘れによる過熱- 
空炊さなど 

• よくあるご質問 Q&AT 調理中に 
火力が変わったり、火が消えたり 
する j「 鍋底がひどく焦げついて火 
が消えた j を確認して < ださい。 

•やけどに注意して、再点火を行 
ってください。 

• 天ぷら油過熱防止機能がはたら 
いて火が消えた場合（温度わン 
ヴーが高温のままの状態)は、点 
火しても手を離すと火が消える 
場合があります。冷めるのを待っ 
てから、再点火を行ってください。 

2-25 

26 

温度センサー過 
熱防止機能作動 

4 

回 

点 

M 

標準パーナー 
強火カバーナー 

立消え安全装置 
の作動 

炎のふさ消え•煮 
こぼれした場合- 
点火しなかった 
場合など 

• よくあるご質問 Q&A「 点火し 
ない」を確認してください。 

• 周囲にガスがなくなるまで待って 
から、再点火を行ってください。 

2-25 

点火時に着火し 
なかった 

グリル 

立消え安全装置 
の作動 

炎のふさ消え- 
点火しなかった 
場合など 

• よくあるご質問 Q&A 「点火し 
ない」を確認してください。 

• 周囲にガスがなくなるまで待って 
から、再点火を行ってくださし、。 

2-26 

点火時に着火し 
なかった 

2 

回 

点 

M 

ブ U ル水切れセ 
ンサー 

ブ U ル水入れ皿に 
水が入っていない、 
または水がなくな 
りかけている。 

•ブ U ル水入れ皿に水を入れ、 
しばらく待ってから、再点火を 
行ってください。 

2 

点 

打 

— 

おしらせサイン 
点灯 

乾電油が消耗し 
ましに。 

• 乾電池の交換時期が近づいてい 
ます。コン□ちブ U ルち1まえな < な 
ったら、新しい単1形アルカリ乾電 
池 (1.5V)2 個と交換してください。 

15 

4 

回 

点 

M 

標準バーナー 

コン□消し忘れ 
消火機能作動 

使用開始から約 
2時間がたち、自 
動で火が消えま 
した。 

• 操作ボタンを押して戻してくだ 
さい。 

•続けて使用する場合は、再点 
火を行ってください。 

2 

強火カバーナー 

ブリル 

ブ U ル消し忘れ 
消火機能作動 

使用開始から約 
20分（ブリル庫 
内が高温の場合 
約18分）たち、 
自動で火が消え 
ましに。 

• 操作ボタンを押して戻してくだ 
さい。 

•続けて使用する場合は、ブ U 
ル庫内が冷めるまで3分程度 
待ってか6、再点火を行ってく 
ださい。 

2 

連 

続 

点 

M 

V 

標準バーナー 
強火カバーナー 
ブリル 

温度センサー 
ブ U ル水切れセ 
ンヴー 

電子部品の故障 

部品が故障して 
います。 

•ガス栓を閉め、使用を中止し、 
お買い上げの販売店、または 
フ U —ダイヤルにご連給くだ 
さい。 

30 


■こんきィンが出たら 
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交換部品刷売品のご紹介/仕様 

交換部品(お客様にて取り替え可能な消耗部品)•別売品 


♦消耗部品は傷んでさたら交換してください。お求めの場合は、当社交換部品•お手入れ品の販売サ 
イト R.STYLE ( ht 也// www . rinnai - style . ip / ) または、お買い上げの販売店にてお求めください。 


□で □□ 名 

希望小売価格(税込） 

部品コード 1 

交 

換 

部 

□□ 

ごとく 

¥1,260 

010 -373-000 

ノ \、ーナーキヤップ 

強火カ パーナー 用 

¥1.260 

151-418-000 

標準 バーナー 用 

¥1,260 

151-41 弓-000 

ブ1」ル水入れ皿 

¥420 

070 -183-000 

ブ1」ル焼網 

¥735 

071 -050-000 

ブ1」ル排気□カバ— 

¥945 

050 -037-000 

口々 

□□ ろ 

つード No 


別 

売 

S 品 

魚とって 

RTO - ST 1 


防熱板①②⑤④⑤⑥ 

詳しくは臨 M 2 ページをご覧ください。 J 


♦2012 年12月現在の価格でず。価格•仕様は、変更される場合がありまず。あらかじめご了 
承ください。 

♦単1升ミアルカ I 」乾電池 （1.5 V ) はわよりの電気店などでお買いホめください。 

♦当社交換部品-お手入れ品の販売サイト （ R . STYLE ) では、上記！;!がの交換部品やお手入れ 
品などを幅広く取り扱っております。本製品の交換部品は、お客様自身でお取り替えでさる 
部品が対象でず。 


当社製品の交撰部品ボ手入れ品をインターネット販売サイトよりご'ミまでいただけます。 



品 を 

KGE 61 BL KGE 61 GL KGE 61 PBL 
KGK 662 GL KGT 61 BL KSR 600 GL 
NTE 60 GL RT 61 GH 1 SX-BL 

KGE 61 BR 、 KGE 61 GR 、 
KGE 61 PBR 、 RT 61 GH 15 X - BR . 
VH 61 GR 、 KG 600 BR 

型式の D 乎び 

RT 61 GH-L 

RT 61 GH-R 

型式を 

RT 61 G 

種 類 

ブ1」ル付ガステーブル 

点义方法 

連続放電点火式 

外形寸法 

高さ218.5 mmx 幅 596 mmx 奥行 440 mm 

質量 （本体） 

9.5 kg 

ま全機能 

• 天ぷ6油過熱防止装置 • 立消えま全装置 • コン□消し忘れ防止機有巨 

•ブ1」ル消し忘れ消义機能•編ブ'つき消义機能 •点火□ック 

•中火点乂機能 •高温自動温度調節機能•ブ1」ル水切れセンサー 

電 源 

DC 3.0 V 陣1形アルカ U 乾電池 （1.5 V ) X 2 個） 

付属品 

取扱説明書（保証書付)、単1おマンガン乾電池 （1.5 V ) X 2個（お試し用） 


使用ガス 
使巧ガス グループ 

1時間当たりのガス消費量 

ガス接続 

個月 IJ 

ガス消 

費量 

全点乂時 
ガス消費量 

強义カ バーナー 

標準パーナー 

ヴ U ル 

都巿 
ガス用 

1 2 A 

3.9 IkW 

2.77 kW 

1.43 kW 

7.55 kW 

内径 9.5 mm 
ガス用ゴム管 

1 3 A 

4.20 kW 

2.97 kW 

1.53 kW 

8.10 kW 

L P ガス用 

4.20 kW 

2.97 kW 

1.53 kW 

8.10 kW 


29 •本仕様は改良のためお知6せせずに変更ずることがありまずので、ご了承ください。 


交換部品-別売品のご紹介/仕様 


















































長期間使用しない場合 


♦お部屋のガス栓を必ず閉めてください。（つまみのないガスコンセントの場合は、ガスコンセ 
ントか6ソケットをはずず。） 

•ガス通路部にほこりが入6ないように機器のホースエンドやガスコードの接続□には必ず' 
キャップをしてください。 

♦乾電池をはずしてください。15ぺージ 
♦お手入れしておくと、：欠回使用ずるときに便利でず。 


廃棄時のお願い 


本機器は乾電池を使用していまずので、大型ゴミなどで廃棄される場合は、必ず乾電池を取り 
はずしてください。そのままにしておきまずと思わめ事巧になることがありまず。 


修理を依頼され 
るとさは 

『よくあるご質問 Q & A 』 をもう一度ご覧になってお認してください。それで 
ち不具合のある場合や不日月な場合は、ご自分で修理なさ5ずにもよりの版 
売店、またはフ U - ダイヤルへご相談ください。アフターサービスをお申し付 
けの際は、巧のことをお巧5せください。 

(1) 製品名-ガス種類（陣5ページ） 

(2) 型式の D 乎び（銘板表示のちの) ( K »= 5ページ）及び品名 （ K *= 3ページ） 

(3) 故障または異常の内容（できるだけくわしく） 

(4) ご住所-お名前■電話番号■道順 （5) 訪問ご希望 B 

保証について 

当社は保証書に記載してあるよラに、機器の販売後、機器に故障がある場合、 
一定期間と一定条件のもとに無料修理に応ずることをお約束します。（詳細 
は保証書をご覧ください）保証書を紛失されまずと無料修理期間であってを 
修理費をいただく場合がありまずので大切に保管してください。 

補修用性能部品の 
保有期間について 

♦製造打ち切り後5年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 
ずるために必要な部品です。 

•な証期間が過ぎていてち、修理ずれば機器が維持できる場合は、ち料で 
修理いたしまず。 

転居されるとき 

ガスには都市ガス数種類および LP ガスの区分がありまず。ガスの種類（ガス 
ブループ)が異なる地域へ転居される場をには、部品の交換や調整が必要とな 
りまずので、転居先のガスの種類を確認のラえ、転居先のわよりのガス事業者 
にご相談ください。この場を、保証期間内でも、調整•改造に要ずる費用は有 
料となりまずただし、ガスの種類によっては調整できない場合がありまず。 

ア フターヴー ビス 
などについてねか 
弓ないとさ 

お買し U : げの販売店か別添の健絡先一覧表」を参照していただ志もよりの当 
社事業所にご連絡ください。また、 U ンナイフ1」ーダイヤルをご利用ください。 

函 0120 -054-321 

お客様の個人情 
報の取り扱いに 
ついて 

♦当社は、お客様よりお知らせいただいたお客様のおお前-ご住所-電話番 
号などの個人情報を、サービス活動および安全点検活動のために利用さ 
せていただく場合がごさ'いまずのでご了承ください。 

♦当社は、機器の修理や点檢業務を当社の協力を社に委託ずる場合、法令に基 
づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合その他正当な理由が 
ある場をを除志当社！;!外の第 H 者に個人情報を開示•提俳まいたしません。 


ア フターヴー ビス 


/願時のお願し、 


アフタ-ヴ■ビス/長期亂 S 用しなし、場 


アフタ—ヴ—ビス/長期間使用しない場合/廃棄時のお願い 
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リン f イブリル付ガステーブル保証書 

この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたわのでず。 

本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を行ラことを 
お約束ずるものでず。 

言己 

1. 保記期間は、お買い上げの曰から1年間とし、機器本体を対象としまず。 

保証期間中故障が発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご'依頼ください。 

2. ご'転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご'ホ目談ください。 

3. ご贈答品などで本保話書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼でさない場合には、 
フ U —ダイヤルまたは別添の「連絡先一覧表 J をご覧の上、お近くの U ンナイま社-支店-営業所- 
出張所などにごホ目談ください。 

本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。 

保証についての規定は下記をご覧ください。 


4. 

5. 


無料修理規定 


1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正 
常な使用が態で故障した場合には、お買い上げの販 
売店またはをよりの当社窓□が無料修理いたします。 

2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お 
買い上げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して 
本書をご提示ください。 

なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理 
を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。 

3. 保証期間巧でち次の場合には有料修理になりまず。 
(イ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故 

障および損傷。 

(□) お買い上げ後の取付場巧の移動、落下などによ 
る故障および損傷。 

(/\)犬•猫•鳥•鼠•くを-ゴキブ U などのル動物や 
昆虫類の侵入などに起因ずる不具合。 

(二） 火災、水害、地震、落雷、その他の天災地変、 
公害や異萬電圧による故障および損傷。 

(ホ）一般家庭];1外（例えば、業務用の長時間使巧、 
車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障 
および損傷。 

お買い上げ曰および販売店名 



(へ）本書の提示がない場 台 


(卜）本書にお買い上げ年月曰、販売店名の記入のな 
い場合あるいは宇巧び'書さ誓え5れた場合。 

(チ）指定外の燃料の使巧、燃料の供給事情による故 
障および損傷。 

( U ) ご輯居などによる熱量変更に伴ラ改造•調整の 
場合。 

4. 本書は曰本国巧においてのみ有効でず。 

This warranty is valid only in Japan . 

※この保証書は本書に明示した期間、条件のをとに 
おいて無料修理をお約束するをのでず。従ってこ 
の保証書によって、保証書を凳行しているち（保証 
責任ち）およびそれ政外の事業ちに対するお客様 
の法律上の権利を制限するをのではありません。 
保証期間経過後の修理な どについて ご不 B 月の場 
さは、お買い上げの販売店または別添の「連絡先 
一覽表 J をご賢の上、お近くの U ンナイま社 • ま店- 
営業所*出張所などにお問い合わせくだごい。 

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期 
間について詳しくは取扱説明書をご賣くだごい。 


品じついてのお問い合わせは1 


本社 a 052 (361 )8211 
関ま交社 a 日3 (3471) 孤47 
東京す店 a 日3 (3471) 孤47 
北関東支店 6048(667)4321 
東関東ち店 a 043(273) 3360 
南関東支店〇〇化 (320)30 引 
ま化す社 a 日 22(288)32 引 


7454-0802 ちち匡市中り吃福住の2ま26号 
干 1 40-0002 東京都品川区ま品 j 111-6-6 
干 1 40-0002 東京都品川区ま品 j 111-6-6 
于331名811さいたま市化区吉野町 1 TB 396-1 
1261-0026 千葉市美お区幕張西2下目 7- 1 
干221ぶ856横お市神奈川区兰ツミ尺上町4蚕10号 
干984,0038仙台市若林区伊在字東通 20- 1 


( Jg 理じついてのお問い合わせは1 

^ 0120 - 054-321 


化ミ每道支店 a 01 l (281)2506 
新漏ち店 a 025 (247)6610 
中部ま社 6052(363)8001 
関西ま社 a 06(6786}3612 
中国支店 fi 腑 2(277) 引31 
四国ま店 0087(821)8055 
九州ち社 6092(28 り3234 



〒化00031札幌市中巧区化一を東2 了目 
〒お 0-0864 新潟市ま区紫竹 2 T 目1 -74 
1454-0802 を古屋市中川区福住の2番26号 
1550-0014 大阪市西区化堀江3 了目10塞21号 
干。 3-0833 広島市西区商エセンター47ち 2-1 
干760.舶66高お市福岡の 2 T 目11番6号 
干81 2-0029 お岡巿博を区古門戸の2番3号 


JT 0026-032 X 02 (01) 
TB -14 ◎ 

06000005101370 


修理記録 


年月 曰 

修 理 内容 








お客様へ 

この保証書をお夏取りになるときにお買い上げ曰、販売 
店名、扱者印び'記入してあることを確認してください。 


U ン t イ株式会社1 

干 454-0802 名古屋市中川区福な町2番2目号 R 
TEL 052(361)8211 代表 U 


お買い上げ曰 

年月 曰 

販売店を 


扱 

者 

印 


住 所 

電話番号 


保証書 


























